TOSHIBA 

Leading Innovation »> 



東芝加湿器 温風気化/気化式（家庭用） 

■ 取扱説明書 

形名 

KA-H80DX 

KA-H60DX 

保証書付 

保証書はこの取扱説明書の20ページについておりますの 
で、お買い上げ曰、販売店名などの記入をお確かめ<ださい。 

♦ このたびは東た加湿器をお買い上げいたださまして、 
まことにありびとうございました。 

♦この商品を安全に正しく使用していただくために、お 
使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みにな0十 
分に理解してください。 

♦お読みになった後は、お使いになるかたびいつでち見 
られるところに必ず保管してください。 
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特長 


(知っておいてほしいこと) 


蒸気や霧は見えません 八イブリツド式(溫風気化/気化式) 


気化フィルターに風をあてて湿った空気を送り出 
す加湿ち式のため、スチームファン式や超音波式 
のよラに蒸気や霧は見えません。 

吹き出す風は暖かくないこと 
びあります 

温風気化時でも、気化フィルターで水が気化する 
ときには熱が奪われるので、吹き出す風は暖かく 
ないことがあります。 


この製品は、水を含ませた気化フィルターに風をあて 
加湿する「気化式」と温風をあてる「溫風気化式」の 
八イブリツド式です。 

加湿し始めは「温風気化式」 

ですばやく加湿し、設定 
湿度に達すると自動的に 
ヒーターを 使わない「気 
化式」に切り換えて加湿 

しま 9。 ◄—室内の空気 

加湿空気 



室内の湿度や温度の条件により加湿量び変わります 


雨の曰などの湿度が高いとさや、室内の温度が低い 
とさは、水が気化しにくいため加湿量が少なくなり 
ます。（タンクの水の減り方が遅くなります） 

また、室内の湿度が低いとさは加湿量が多くなりま 
す。（タンクの水の減り方が速くなり、連続加湿時 
間が短 < なります） 


をれいな空気と水で加湿 

•エアフィルター（プラチナフィルター） 
プラチナ抗菌加工を施し、エアフィルタ 
一に付着した菌の繁殖を抑制しまず。 


部屋の湿度と加湿量 


室温2日で、湿度 
3日％、「連続」運 
転時タンク満水で 
KA - H 80 DX で約己 
時間、 KA - H 60 DX 
で約目時間4日分 
運転でさます。 



部屋の湿度（％) 


•タンク（抗菌タンク） 

巧菌《3加工を施し、タンク内の菌の繁殖を抑制します< 

•タンクキャップ（抗菌タンクキャップ） 


•気化フィルター航菌□-タリ-気化フィルタ-) 


抗菌※4加 I を施し、タンクキヤップの菌の熱直を抑制しまず。 


抗菌《2加工を施し、気化フィルターに付着した 
菌の繁5直を抑え、□ータリー方式にすることに 
よって、約4シーズン使用することびできます。 


•抗菌ガラス ’ X ’ 5 

トレイ内の菌の繁5直を抑制します。 


ピコデ運転について 

ピコデユニットの電極ピンに高電圧をかけることにより、電極ピン先端に集まった水を微細化させ、空気中 
に放出し、除菌 • fl 巧臭-アレル物質の抑制を行います。 

KA - H 80 DX では、ピコデユニットの電極ピンにプラチナ加工を施し、除菌効果を高めています。 



《 1 

《 2 

《 3 

《 4 

※已 

《 6 

KA-H80DX 

KA-H60DX 

試験機関 

細）邮統績 
検査協会 

細）邮妨績 
検査協会 

脯）新漏県環境 
衛生研究所 

脯）新漏県環境 
衛生研究所 

腑）新漏県環境 
觸脱所 

就隱科大学 
麵学教室 

曲)尉姉麵齢 
ミ兵松環境 iia 綱 

試験方法 

JISU 9 日2に賴 

JISZ 28 日11こ華拠 

」67 28日1に華拠 

」67 28日1に華拠 

」6 7 28日1に華拠 

標轉天培職醒腺 

抗菌.臟の疏 

エアフィルタ-に備加 I 

気化フィルタ-に臓に 

タンクに漏加工 

タンク村パに備加 I 

漏ガラスに欄加工 

水を微1眺さ蜡就に放出 

抗菌•關節〕 て 
いる嫩部分の名称 

エアフィルター 

気化フィルター 

タンク 

タンクキャップ 

抗菌ガラス 

ピコデユニット 

試験結果 
(試験番号） 

顚効果 99.9% 
(日日3856-1、003856 -2) 

顚効果 99.9% 
雌 層- 1、日 巧 41 い) 

抗醜果 99 .日％ 

(第 2日0離脚-日日 1墨哥 

抗醜果 99.9% 

(第20 日 網腑 〇日醒 哥 

抗菌効果 99 .日％ 
觸が第 8 日 7 哥 

抗菌効果 99.9% 

箱 8071 日哥 

顚効果 99.9% 

箱目 0 日 6 哥 
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ま全上のご注意 


必ずお守りください 


商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく 
お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示•図記号）をよく理解してか S 本文 
をお読みになり、記載事項をお守りください。 


表示の説明 


図記号の説明 


A 警告 


「取り扱いを誤った場合、使用者が死こま 
たは重傷*1を負うことが想定されること」 


をします。 


A 三「取り扱いを誤った場合、使用者び傷害* 2を 
スジ、負うことが想定されるか、または物的損害 *3 
の発生が想定されること」を示します。 


* 1:重傷とは、失明や、けが、やけど（高温■低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺 
症が残るちのおよび治療に入院-長期の通院を要するものをさします。 

* 2 :傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 

* 3 : 物的損害とは、家屋-家財および家畜•ぺッ ト などにかかわる拡大損害をさします。 


0 〇は、禁止（してはいけないこと） 
を示します。 

禁止具体的な禁止内容は、図記号の中 
や近くに絵や夕章でおします。 


• 参は、指示する行為の強制（必ず 
すること）を示します。 

指示具体的な指示内容は、図記号の中 
や近くに絵や夕章でおします。 


A 么は、注意をおします。 

具体的な注意内容は、図記号の中 
注意や近くに絵や夕章でおします。 


A 警告_ 

電源コードを傷つけたり、無理に® 
ばたり、引っ張ったり、ねじったり、 
たばねて通電したり、重いらのをの 
せたり、挟み込んだり、加工したり 
しない 

電源コードび破損し、乂災-感電の原因に 
なります。 


戀 

水めれ禁止 

水につけたり、水をかけたりしない 

ショート-感電の原因になります。 

0 

禁止 

電源コードや電源プラグが傷んだ 
り、コンセントの差込みがゆるいと 
きは使わない 

感電•ショート-発乂の原因になります。 

〇 

交流 10 OV の 
つンセントを 
単独で使う 

電源は交流 1 OOV で定格 1 5 A 
上のコンセントを単独で使う 

交流]日日外で使ったり、コンセント 
を他器具と同時に使ったり、延長コードを 
使うと乂災-感電の原因になります。 

〇 

時々清掃 
する 

同じ場所で長期間ご使用の場含は、 
製品下部や巧を時々清掃する 

水びこぼれたまま放置した場合、床を腐食 
する原因になります。 

0 

禁止 

運転停止直後（約 10 分間）はヒ 
一夕一周辺に手を触れない 

運転時、内部ヒーターび加熱されています 
ので、やけどやけびの原因になります。 

0 

禁止 

不安定な場所には置かない 

転倒すると水びこぼれます。 


感 

分解禁止 


分解•修理•改造をしない 

乂災•感電-けがの原因になります。 
高電圧発生装置を内蔵しています。修理は 
お買い上げの販売店または東芝家電修理ご 
相談センターにご相談ください。 


0 

無理な扱い 
禁止 


0 

禁止 


吹出□-吸気□やずき間にピンや針金など、異物を入れない 

感電や異常動作してけびをすることびあります。 


(つづく）3 








































































安全上のご注意 (つづを) 


A 警告 1 

A 異常時（水もれ、コゲくさい臭い 
巧£ など）は運転を停止して 電源 プラ 
^グを抜く 

異常のまま運転を続けると火災-感電の原因 
になります。 

A お手入れの際は、 電源 プラグをコ 
巧^ンセントか5抜く 

また、めれた手で 電源 プラグを抜 
おクをき差ししない 

感電やけびをすることびあります。 

本体のお手入れに塩素系-酸性夕 
(NJ イプの洗ミき剤は使わない 

^ 洗剤から有毒ガスび発生し、健康を書する 

^ 原因になります。 

使用中や使用直後 （運転停止後約 10 分 
間） は、お手入れをしない 

高温部に触れ、やけどの原因になります。 

禁止 

幼巧の手の届くところで使わない 

rsj やけどの原因とな 0 ます。 

禁止 

電源 プラグの刃および刃の取付面 
にほこりが付いているときは、乾 
【為ぃた巧でふき取る 

ほこりびたまると、湿気などで絶縁不良と 
なり、乂災の原因になります。 

電源 プラグは根元まで確実に差し 
込む 

ホ^^^感電.ショ-卜.発乂の原因になります D 
差し込む 

ベ^ トレイ内の水を飲まない、 
iNj 飲ませない 

体調不良の願になります。 


〇 

トレイを 
傾け排水 
する 


トレイ巧の水を排水ずるときは、本体か5直接排水せず、タンクを取り出し 
てか S トレイをはずし、気化 フイ ルターをはずして、トレイを傾け排水ずる 

本体から直接排水した場合、本体内部に水び回り込んで、感電-ショート-発乂の原因になります。 


A ま意 

A 電源プラグを抜くときは、電源コー 
ドを持たずに先端の電源プラグを持 

宗 っ巧き抜く 

}寺_^ て 抜/電源コ ー ドか破損し、感電や シヨー トして 
発乂することびあります。 

^ 使用時!;^外は、電源プラグをコン 

セントか5抜く 

けびややけど、絶縁劣化による感電•漏電 
^ ミク ー 乂災の原因になります。 

移動ずるときは運転を止め、タンク•卜 
mm レイの水を抜いてか！5、 A ンドルを持っ 
て、傾けないようにしてゆっくり運ぶ 

1^3、^ n 水びこぼれて床をめらす原因になります。 
傾けたりゆすったりしないでください。 

/〇.加湿された風が家具•壁-カーテ 
ンなどに直接あたるところには置 
^かなぃ 

"" しみび付いたり、変形することびあります。 


0 吸気グリル、エアフイルター、ピコデユニットなどをはずしたまま運転しない 

感電やけびの原因になります。 

禁止 
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A 注意 


0 

禁止 

本体内部には直接水を入れない 

ショート-感電の原因になります。 

0 

禁止 

暖房機•テレビなどの電化製品の上や、 
熱に弱いテーブルなどの上で使わない 

転倒すると感電-ショートの原因になりま 
す。また、本体底部の熱により変色したり、 
変形の原因になることびあります。 

0 

禁止 

水もれしたときは、使用しない 



感電の原因になります。 

〇 

お手入れを 

タンクの水は毎日新しし冰道水と入 
れかえ、本体内部を常に清潔に保つ 
よう定期的にお手入れずる 

お手入れをせずに使い続けると、カビや雑 
菌び繁殖し悪臭の原因になります。体質に 
よっては、過敏に反応し、健康によくない 
ことびあります。この場合は医師に相談し 
てください。 

0 

禁止 

吹出□や吸気□をふさがない 

吹出□や吸気□をふさぐと変形や故障の原因 
になります。 

する 


お願い 


凍結のおそれがあるときは、タンクと 
トレイの水を捨てる 

凍結すると故障の原因になります。 

タンクを落下させたり衝撃を加えたりしない 

タンクの破損、割れ、水われ等の原因になります。 

電磁調理器やスピーカーの近< などの 
磁気のをいところに置かない 

正常に動作しないことびあります。 

水道水（飲用） m 外は使わない 

4 crc 政上のお湯や化学薬品-芳香剤-ミちれた水-アルカ 

U イオン水-井戸水‘ミき水器の水-ミネラルウォーターな 
どを入れると、変形や故障の原因になります。 

使わないときはタンクとトレイの水を捨てる 

水を入れたまま放置するとカビや雑菌び繁殖しや 
す < なります。 

直射日光の当たるところや暖房機の近くに置かない 

-タンク内の空気び膨張し、水びあ爲れることびあります。 
•プラスチック部分び変形、変質することびあります。 

長期間ご使用にな5ないときは、電源プ 
ラグを抜いてください 

けびややけど、絶縁劣化による感電-漏電乂災の原 
因になります。 

タンク八ンドルを持ってタンクを振りまわさない 

タンクの破損、割れ、水われ等の原因になります。 

お手入れはこまめに行う 

お手入れをせずに使い続けると、本体内部に水あか 
などび付着してとれにくくなります。 

湿度の高いところ （85% l ^ U 上）では使わない 

•加湿のしすぎは、室内の結露やカビび生える原因になります。 
•故障の原因になります。 

八ンドルで指をはさまない 

八ンドルを下げるとさ本体との間に指をはさまない 
ようにを意してください。 

溫度•湿度を正しく検知するために、次のよう 
なところで使用しない 

-直射日光やエアコン-暖房機の温風び当たるところ 
-窓際など外気の影響を受けやすいところ 
-室内の温度び日〜3己ででないところ 

室内の湿度ムラをなくす 

床付近と天井付近では温度-湿度び異なります。 
サーキュレーター•エアコンなどを使って、室内の 
空気を循環させてください。 
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各部のなまえとはた 5 き 

《 KA - H 8 日 DX のイラストで説明しています。 
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mmmm 


切タイマーランプ 

切タイマーが動作中に点な 

|11ペー: i \ 

ピコデ設定ランプ 

ピコデ運転時に点な 
|9 • 11ぺ一-ジ \ 

給水ランプ 

•タンクの水が 
なくなると点打 
•吹出□ルーバー 
が確実に取り付 
け S れていない 
とさに点滅 
に〜1日ペー:?\ 


加湿モードランプ . 

•選択した加湿モードが点灯 19〜10ペー : A 
•気化フィルター、トレイが確実に取り付け S れ 
ていないとさは、連続ランプが点滅 
(気化フィルターび回転していないとさ） 


湿度サイン（目安） 

お部屋の湿度の目安をお知 S せ 
[8 ぺージ\ 


加湿切換スイッチ 

加湿モードを選ぶ 
「連続」一「おまかせ」 - 

19〜10ぺージ\ 



ピコデ運転スイッチ へ 

ピ]デ運転の「切」「入」 19. 11ぺージ\ 

切タイマースイッチ 


設定した時間 (2 時間、4時間、8時間) 
を運転した後自動的に停止 
町ぺ一!!\ 


>「ラるおい」一「おやすみ」の切換え 


送風加湿運転ランプ 

送風加湿運転時に点灯 A 

111ペー A 

—送風加湿運転スイッチ へ 

送風加湿運転の「切」「入」111ペー：)\ 


• 各スイツチのおくにスィッチ名称 

ピコデ 

切タイマー 

加湿切換 

送風加湿 

運転 

点字び付いています。 

点 字 

• 

• 

• •• 

参参 
♦参 

• 

参 

• 

• 

•• ♦参 
• 

参参 •参 
• •参参参 • 

参 

読みかた 

ピ 

夕斗 

カエ 

ソー 

キ U イ U 
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使いかた 


本体の準備 


タンクに水を入れる 


1.タンクふたをはずし、タンク八ンドルを持って 
タンクを取り出す。 


2. タンクを逆さまにして、タンク夺ヤップをはずし、 
□元まで水道水を入れる。 

3. ゴムパッ夺ンびタンク夺ヤップの内側の溝につい 
ていることを確認する。 

タンク夺ヤップをしっかりしめる。 

♦ 水われびないか確認してください。 

♦タンクについた水は而き取ってください。 

4. タンクを本体にセットし、タンクふたを取り付ける。 

♦吹出□ルーバー、トレイび本体にさちんとはまっている 
ことを確認してください。 （ J 石ス 




♦お湯 （4 ぴ C な上）やちれた水 • 化学薬品 • 芳香剤-アルカリイオン水 • 井戸水 • 浄水器の水-ミネラルウォーターなどを入れないでください。 
• 本体には直接水を入れないでください。 

•室温の低い部屋から高い部屋に加湿器を移動させたとさ、また温度の低い水を利用したとさにタンクの表 
面び結露する場合びあります。このような場合はふさ取ってください。 

♦タンクを落下させたり、衝撃を加えたりしないでください。タンクの破損、割れ、水もれ等の原因になります。 


C 湿度サイン（目ち）の表示 ）( 


持ち運ぶときは 


ランプの点なでお部屋の湿度（目安）を表示しまず。 


t o 70 現な湿度(目安） 

060 

050 

040 

030 

低い 

♦湿度サイン表示は目安です。 

同じ室内でも場所により湿度び異なるためお 
部屋の湿度計と差び出ることびあります。 

♦ 加湿運転中!;(がは表示しません。 

♦ 使いはじめは本体内部の結露などで高い湿度 
表示になることびあります。 

(30 分！;(上運転すると徐々に室内湿度におづ 
いてさます） 


タンク、トレイの 
水を巧いてか5、 
八ンドルを持って、 
傾けないようにゆ 
つくり運んでくだ 
さい。 



水を抜かずに持ち運ぶと傾いたとさ、水びこ 
ぼれることびあります。 


水平な安定した場所に置いてお使いください。本体 

が転倒すると「ピー、ピー、ピ-」というブザー 

びなり、湿度サインが点滅して運転が止まります。 
電源プラグを抜いてか！5、本体をおこしてこぼれた 
水をふき、本体び乾いてか！5使用してください。 
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加湿運転のしかた 


1 電源プラグをコンセント（交流100 V ) 
に確実に差し込む 






を押ず 


►加湿モードランプの連続ランプ、ピコデランプ、ピコデ設 
定ランプび点なし、「連続」運転を開始します。 


♦運転スイッチを押すと、加湿（連続）と同時に 
ピコデ運転わ開始します。 

「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ」とブザーがなり、給水ランプが点滅 
したときは、10ページの「エラー検知について」をご覧ください。 

加湿モードを「連続」外にするときは 

I J を巧す 

加湿切換 

► 選んだランプび点灯し、加湿を開始します。 


ピコデ運転を止めるときは 



► ピコデランプ、ピコデ設定ランプび消灯し 
ピコデ運転を停止します。 


運乾を止めるときは 

3參 を押し「切」にずる 

► 設定した加湿モードランプび消巧し、ピコデ運転している場合は、 
ピコデランプ、ピコデ設定ランプび消なします。 

♦約6日秒間送風後停止します。 



〇おやすみ 
03るおい 
〇おまかせ 
^連続 




■ 〇おやすみ 

t 

〇うるおい 

t 

〇おまかだ 

t 

•連続 






脅 



〇おやすみ 
05るおい 
〇おまかは 
'〇連続 


4 


電源プラグを巧< 

•運転を停止してから60秒政上たってから 
■源プラグを抜いてください。 



タンクに水びなくなると 

自動的に運転を停止し、給水ランプの点なと「ピー、ピー、 • • • J 
と已回のブザー音でお知5せします。 

続けて使うとを 

タンクに水を入れて本体にセツトしてください。給水ランプび消巧し、 
自動的に再運転します。 


お知5せ 

• タンク満水で KA - H 80 DX で※約 
己時間、 KA - H 60 DX で※約6時 
間4日分、運転できます。（「連続」 
運転、室温2日で、湿度3日％時） 

^室内の温度、湿度により時間は 
変わります。 


(つづく） 9 






















































使いかた (つづを) 


• のどやお肌の乾燥が気になるときは、 
「うるおい」に切り換えてください。 

少し高めの湿度（約65%)で湿度コント 
□ールします。 

• おやずみのときなど、静かに運転したいときは、 
「おやずみ」に切り換えてください。 

お部屋の湿度に関係なく弱風で静かに運転します。 
(加湿量は少なくなります） 


W センサー運転 


•快適ゾーン 


16 18 20 22 24 26 

部屋の温度（で) 


お知5せ 

•適用床面積内でちお部屋の壁、床の材質、換気の度合、外気の乾燥の程度によっては、設定した 
加湿モードの湿度に維持でさない場合びありますび異常ではありません。 

•同じお部屋でち空気の流れび良いところと悪いところでは湿度び異なることびありますので、お部 
屋の湿度計と本製品の湿度コント□ールび異なる場合びあります。 

•「おまかせ」「うるおい」運転の場合、お部屋の湿度に関係なく、運転開始から3分間は強風で加湿 
し、その後、自動湿度コント□ールを行います。なお、運転開始から3分未満であってを、加湿モ 
-ドを切り換えた場合は、すぐに自動コント□ールを行います。 

•風量も強、弱、2段の自動調節を行います。 

•給水ランプび点なまたは点滅しているとさは運転スイッチじ(がの操作は受け付けません。 
給水してから操作してください。 

•運転スイッチを「切」にしたあと電源プラグを抜かずに「入」にするとメモ U —機能により、「切」に 
する前の加湿モードになります。（ただし、切タイマー、送風加湿運転は記憶されません） 

♦運転中、停電したときや運転スイッチを「切」にしたあと、電源プラグを差し直したときに「入」 
にすると「連続」運転になります。 


エラー検知について 下記のようなときは、運輯できません。（運お中は運輯を停止します） 


「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ」とブザーびなり、 
給水ランプび点滅しているとを 

♦吹出□ルーバーが確実に 
取り付け5れていません。 

吹出□ルーバーを確実に 
取り付けてください。 


なミ威) 


讀敬 JO 


「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ」とブザーがなり、加湿 
モードランプの連続ランプび点滅しているとき 


>気化フィルター、あるい 
はトレイが確実に取り付 
け5れていません。 

気化フィルター、トレイ 
を確実に取り付けてくだ 
さい。 


〇おやすみ 
〇〇るおい 
〇おまかせ 
く•:連続 

(isW 


加湿切換について 


• お部屋が乾燥していると感じたときは、 
「連続」に切り換えてください。 

お部屋の湿度に関係なく連続して加湿します。 


• 快適な湿度を保ちたいときは、 
「おまかせ」に切り換えてください。 

湿度と温度の W センサーびお部屋を快適な 
湿度に保ちます。 


〇已〇已〇已〇 

7 6 6已已4 4 

部屋の湿度 W 
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送風加湿運転のしか 


送風加湿運転は、ヒーターを使った「温風気化式」による加湿をせず、気化フィルターに風をあて 
加湿する「気化式」のみの運転になります。電気代をおさえて、加湿したいとさに使います。 


運転中に ) を押す 

送風加湿 

► 加湿モードランプび消な、送風加湿運転ランプび点灯し、送風加湿運転に切り換わります。 

♦強、弱、2段の風量を自動調節し、湿度び約55%になると弱風量で加湿します。 

♦ 送風加湿運転を止めて運転を停止する場合は、運転スイッチを巧してください。 

他の加湿モードで運転したい場合は、加湿切換スイッチを押してください。 

(送風加湿運転をする前の加湿モードになります） 

♦送風加湿運転は、メモリーされません。運転停止後、電源プラグをおかずに「入」にした場合、 
送風加湿運転を解除し、送風加湿運転をする前の加湿モードになります。 


お名 

KA - H 80 DX 

KA - H 60 DX 

運転 

顯加湿運転 

「連続」運転 

綱日湿運転 

「連続」運転 

消費電力 （ W ) 

30 

390 

30 

27已 

加湿量 （ mL / h ) 

約480 

約8日日 

約39日 

約60日 



:コデ運転につい 


加湿運転中、ピコデ運転を停止するとき 



► ピコデランプとピコデ設定ランプび消なします。 
♦再び運転したいとさは、ちう一度ピコデ運転スイ 
ッチを押してください。 

♦運転スイッチを「切」にし、再び「入」にした場 
合は、ピコデ運転を開始します。 


おやすみ時などに、ピコデランプだけ消なし 
ピコデ運輯を続けるとき 



を3秒 m 上 
巧す 



► ピコデランプび消灯します。 


♦再び点なしたいとさは、ちう一度ピコデ運転スイ 
ツチを3秒 iU 上巧し続けてください。 


切タイマー運転のしか 


設定した時間を運転したあと自動的に停止します 

I ) を巧し、タイマー時間を設定する 
切^7- (2 時間、4時間、8時間の設定ができます） 

♦押すたびに切タイマーランプびち図の順序で点なします。 

♦時間の経過ととわに切タイマーランプび切り換わり、 

残りの運転時間を示します。 

設定時間が経過すると、自動的に運転を停止します。 

♦タイマー時間を変えたいときは切タイマースイッチを押してお望みの時間に合わせてください。 
新たに合わせた時間からタイマーび動作します。 

♦切タイマー運転をする場合、タンクの水量を確認してください。水量び少ないとタイマー 
び切れる前に水びな<なり、運転を停止して給水ランプび点なします。 

給水ランプ点灯中でもタイマー動作び継続しているため、タンクに水を入れ、本体にセットする 
ことにより、加湿運転を再開し、設定時間び経過すると自動的に運転を停止します。 

♦給水ランプび点灯しているときはタイマーを設定できません。給水してから設定してください。 

♦切タイマ-運転で8時間の誠をするときは、「おまかせ」運転または「おやす别運転で加湿運転してください。 

「連続」運転、「うるおい」甄ではタイマ-び刪る前に水びなくなることびあり、給水ランプび点なし運転を停止します。 
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お手入れのしかた 


A 警告 

A お手入れの際は、電源プラ 
グをコンセントか 5 抜く 
また、めれた手で電源プラ 
グを抜き差ししない 

感電やけびをすることがあります。 

本体のお手入れに塩 
(\)素系•酸性タイプの 
^洗ミき剤は使わない 

"" 洗剤から有毒ガスび発生し、 

健康を害する原因になります。 

使用中や使用直後（運 
( Nj 転停止後約 1 日分間)は、 
もす入れをしない 

^ 高温部に触れ、やけどの原 

因になります。 


•使用を続けるとトレイ内部や、気化フィルター、ピコデユニット表面に白または茶色の水あかび付着 
します。水あかは水道水に含まれるミネラル分が気化せず残ったちのです。お手入れせずに使い続け 
ると固まって取れにくくなり、加湿量の低下につながります。 


♦お手入れのしかたにしたびいお手入れをして、いつを清潔にお使い<ださい。 


手 

順 


Cm __ U A r 各部のお手入れ 1 

1. 電源プラグを抜く。 V ♦説明にしたがって各部 

2. 本体内の部品を取り出す。のお手入れを する。 


A 部品をもとどおり 
,に取り付ける 


本体（巧れた 5) 


やわ5かい巧を水にひたしてかたくしぼり、巧れをふき取 
ったあと、か5ぶきずる。巧れがひどいときは、中性洗剤 
溶液に浸した巧をしぼって巧れをふき取りまず。水でしぼ 
った巧で洗剤が残5ないよう十分ふき取ってください。 

•中性洗剤溶液は、洗剤容器に表示してある分量で水に5すめて 
<ださい。 

•変質-変色防止のため、ベンジン-シンナー-アルコール•ア 
ルカ IJ 性洗剤-クレンヴーなどは使用しないでください。 

♦化学ぞうさんを使5とさはその注意書に従ってください。 



タンク内に週間に1回程度) 


1 . タンクに残っている水を捨てる。 

2. タンク内に少量の水を入れ、タンク夺ャップをしめて、 

よく振り洗いし排水する。これを2〜3回くり返す。 

♦変質•変色-傷防止のため、ベンジン-シンナー*アルコール-アルカ 
IJ 性洗剤-クレンヴー*たわしなどは使用しないでください。 

♦化学ぞうさんを使うとさはその注意書に従ってください。 
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エアフイルター （1 週間に1回程獻 

吸気グリルをはずし、エアフィルターを取り出ず 



2 


エアフィルターのほこりを取る 

♦ かるくたたいてほこりを取ります。 


•水洗いしないでください。エアフィルターの効果び低下します。 


q エアフィルターを吸気グリルに取り付ける 



突起 (4 箇所） エア 

に差し込む フィルター 


4 


吸気グリルを本体に取り付ける 



(つづく）13 







































































お手入れのしかた (つづを) 


トレイ （2 週間に1回程度) 


タンクふた、タンク、トレイカバー、トレイ、気化フイルター、抗菌ガラスをはずず 



2 


トレイ内の水を排水する 

♦図のよラに傾けて 



3 


水あか、巧れを水にひたしたやわ！5 


かい巧でふき取る 

♦角などは歯ブラシ 
で落します。 



4 


巧;菌ガラスをセツトずる 

♦ゴ5などを洗い 


してください。 



5 トレイにお手入れをした気化フィル 
ターを 取り付ける 


♦トレイにある 
ガイドにそって 
気化フィルター 
をはめます。 
•気化フィルター 
の向さに注意し 
て < ださい。 


気化フィルタ 



この面が 
本体の 
背面に向 
くよラに 
セットして 
ください。 

ガイド 


0本体にトレイを確実に取り付ける 

♦取り付けび不完全ですと給水ランプび点打 
します。 

♦気化フィルターの向さび合っていないと 
本体にトレイを確実に取り付けられません。 



トレイカバー、タンクをセットし、 
タンクふたを取り付ける 


♦ トレイカバーは、引掛け部を本体の凸部に入れて 
から、下側を押し込んでセットしてください。 
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気化フイルター (2 週間に1回程獻 


♦抗菌加工され、菌の繁殖を抑制しますび、全ての菌を抑制するわけではありません。 

♦抗菌加工していてち、巧れびつくと抗菌効果び落ちてしまいます。抗菌効果び長持ちするよラに2 
週間に1回程度のお手入れをおすすめします。 

♦使用を続けるとトレイ内部や、気化フィルター表面に白または茶色の水あかび付着します。水あか 
は水道水に含まれる5ネラル分び気化せず残ったちのです。お手入れせずに使い続けると固まって 
取れに<<なり、加湿量の低下につなびります。 

♦使用する水道水の水質によっては、早く水あかび付着する場合びあります。このような場合は早め 
にお手入れしてください。 


1水またはめるま湯をひたしたやわ！5 
■ かい巧で気化フィルターの水あか、 
巧れをふき取る 



2 水またはめるま湯の中でふり洗いし、 
巧れや水あかを落とず 
ふり洗いで落ちない場台はやわ！5か 



巧れび落ちにくいとを 


クエン酸洗ミ争 

1 めるま湯（約40で） SU こクエン酸を小さじ4杯（約 20 g ) 程度溶かず 

I (1 L 当たり lOg 程度の割合の濃度です。濃度が高いと部品破損の原因になります) 


P クエン酸を溶かしたお湯に気化フィルター全体を約1時間浸ける 

仁 (お湯の温度は徐々に下がりますが、お湯は加えないでください） 

3 別に用意した新しい水またはめるま湯の中で、ふり洗いをして残った巧 
れや染み込んだクエン酸をよく落とす 
ふり洗いで落ちない場合はやわ！5かいなでふき取る 

4 水を入れ替えて「3」を2〜3回繰り返ず 

J (クエン酸の成分が残るとニオイの発生や故障の原因になります） 

5フ长分をふき取り、十分乾燥させてか!5本体にセットする 


♦クエン酸の臭いび発生するため、換気扇に近いところで、換気をしなびら行ってください。 

• クエン酸は薬局で市販されていますが、入手でさない場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。 

馆盼□名：ポット洗浄クエン酸/部品コード： 323890 24) 

♦クエン酸は食品添加物につさ食品衛生上無害ですび、幼児の手の届かないところに保管してください。 

(つづく）15 




































































お手入れのしかた (つづを) 


気化フィルター（交換時期) 


気化フィルターは消耗部品です。約4シーズン（約2日力月）を目安に交換してください。 
♦1 曰7時間3日分運転の場合、気化フィルターの交換は、約2日力月に1回程度です。 

♦ 1曰1日時間運転の場合は、約1日力月に1回程度です。 


ただし、地域の水質により極端に変化しまず。 

次のような場含には、目安に関係なく交換してくださし、。 


♦お手入れしてちニオイや水あかび取れない。 

♦お手入れしてち運転時、タンクの水の減りび少ない。 

♦いたみや形くずれびひどい。 

•Mia ♦気化フィルターを破棄するときは、お住まいの地域のごみ分別ちまに従ってください。 

(気化フイルターの材質：ポ IJ エステル+レーヨン、枠の材質：ポ IJ スチレン+ポ IJ アセタール) 


ピコデユニット （2 週間に1回程獻 


♦使用を続けるとピコデユニットに白または茶色の水あかび付着します。水あかは水道水に含まれる 
5ネラル分び気化せず残ったちのです。お手入れせずに使い続けると固まって取れにくくなり、ピ 
コデユニットの性能び低下します。 

♦使用する水道水の水質によっては、早く水あかび付着する場合びあります。 

このような場合は、早めにお手入れしてください。 


1吹出□ルーバーをはずして、本体か！5 
■ ピコデユニットを取り出ず 

♦吹出□ルーバーは、まっすぐ上に持ち上げて 
はずしてください。 
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浸け置き洗いずる 


♦ ピコデユニットを水に浸けます。 
(半曰程度： 8時間(上） 



〇やわ！5かい巧で水分をふき取り、 

W 十分乾燥させてか！5、本体に取り付ける 

♦熱湯で洗わないでください。 

♦洗剤は使用しないでください。 

♦ブラシやとびったちのでピコデユニットをこすらないで<ださい。 
故障の原因になります。 

♦保管するとさは、水分を十分にふき取ってください。 

カビ発生の原因になります。 


給水棒 




電極ピン 



給水棒 



穴部^^1 



雷顿ピン/^?戸 

こ 


1穴部づ\\ ； 



巧れび取れないときは 
1已ぺージを参照してクエン酸 
洗ミきを巧ってください。 
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保管のしかた 


1 お手入れのあと、 
本体の水をふさ取り 
曰かげで乾かず 


2 気化フイルター、 

ピコデユニットの水を 
よくきり曰かげで乾かす 


3 包装箱に入れるか、 
ポリ袋をかぶせ、湿気の 
少ないところに保管ずる 


メ f 湿ったまま保管すると 
カビの原因になります。 


仕様 


お 名 

KA - H 80 DX 

KA - H 60 DX 

電 源 

交流] 0 0 V 己 0-60 HZ 共用 

消費電力 《 1 

39日 W 

27 己 W 

カロ 湿 量僮温 2 ぴ C / 湿度 3 日％)※ S 

約 8日日 mL/h 

約 6日日 mL/h 

タンク容量 

約 4 L 

連続加湿時間旧ち） 僮温 2 ぴ C / 湿度 3 日％)※ 3 

約己時間 

約 6 時間 4日 分 

適用床面積旧ち） 《 4 

木造和室〜 13 .己畳（〜 22 m 2 ) 

プレ八ブ洋室〜 22 畳（〜 37 m 2 ) 

木造和室〜 1 日畳（〜 17 m 2) 

プレ八ブ洋室〜 17 畳（〜 27 m 2) 

外お寸法 

幅約 402 mm x 奥行約 21 2 mm x 高さ約 367 mm (突起含む） 

質 量 

約 5.4 kg 

電源 コー ドの長さ 

約 1 .4 m 

付属品 

エアフイルター、気化フイルター、ピコデユこット 


《1、《2、《3加湿 f ー ド「連続」の場合です。 《2室内の温度-湿度によって加湿量び変わります。 

《3タンク満水の場合です。 -温度び高い、または湿度び低いほど加湿量び多くなる。 

《4日本電機工業会規格 (JEM 1426) に基づいています。 •温度び低い、または湿度び高いほど加湿量び少なくなる。 

• 運転停止状態の消費電力は約1 W です。 

•この商品は、曰本国内用に設計•販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用でさません。 
海外での修理や部品販売などのアフターサービスち対象外となります。 


消耗部品 (お買い上げの販売店でお買いホめください) 


形名 

東芝加湿器用気化フィルター 

KA - H 80 DX 

KAF -10 

KA - H 60 DX 

KAF -9 


•気化フィルターは消耗部品です。約4シーズン（地域の水質 
により極端に変化します）を目安に交換してください。 



エアフィルター(東芝テクノネットワ-ク ㈱ 扱い部品） 

部品コード 

46442630 


• エアフィルターは消耗部品です。約1シーズン（約日ヶ月) 
を目安に交換してください。 


故障かな？と思ったとを 

修理を依頼する前に、次の点を お調べく ださい。 


こんなとを 

原因 

参照 

ページ 

蒸気（霧）が出ない- 
見えない 

この製品は気化フィルター IJ 1 をあてて湿った空気を送りだず方式 
のため、蒸気や霧は見えません。 
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故障かな？と思ったとを (つづを) 


こんなとを 

調べるところ 

処 J 置のしかた 

参照 

ページ 

運おしない 

電源プラグびコンセントからはずれて 
いませんか。 

電源プラグをコンセントにしっかりと 
差し込んでください。 

9 

給水ランプび点灯していませんか。 
(タンクに水は入っていますか） 

タンクに給水してください。 

8 

給水ランプび点滅していませんか。 

吹出□ルーバーび確実に取り付けられている 
ことを確認してください。 

10 

加湿モードランプの連続ランプび点滅 
していませんか。 

気化フィルター、トレイび確実に取り付け 
られていることを確認してください。 

10 

14 

運車 5 スイッチを「切」にし 
たのにすぐ止ま S ない 

— 

運転スイッチを「切」にしても送風ファ 
ンは運転を続けます。 

約目日秒間送風後自動的に止まります。 

9 

加湿モードランプの「うるおい」 
か「おまかせ」または、送風加 
湿運輯ランプが点なしているの 
に加湿が弱い（風が弱い） 

— 

お部屋の湿度び設定した加湿モードの湿度!;(上 
になっているため、弱風運転をしています。さ 
らに加湿したい場合は「連続」運転を選択して 
<ださい。 

10 

11 

風の出び少ない 

おやすみ運転をしていませんか。 

おやすみ運転の場合、送風ファンの回転を 
おさえますので風の出び少なくなります。 

9 

10 

吸気グ IJ ルのエアフィルターびほこりで目詰 
まりしていませんか。 

エアフィルターのお手入れをしてください。 

13 

気化フィルターに水あかやごみび付着 
していませんか。 

気化フィルターのお手入れをして < だ 
さい。 

15 

16 

- 加湿切換ができない 
-切タイマー運乾ができない 

給水ランプび点灯していませんか。 
(タンクに水は入っていますか） 

タンクに給水し、給水ランプび消灯し 
てから設定してください。 

8〜11 

タンクに水があるのに,給水 
ランプび点なする 

トレイび確実に本体に入っていますか。 

トレイを確実に本体に入れてください。 

14 

フ□ー トび起さ上びっていませんか。 

フ□ー トの向さを「上面」の文字び上 
にくるように直してください。 

6 

本体び傾いていませんか。 

本体を水平な場所に置いて<ださい。 

8 

トレイに直接水を入れたり、タンク、トレイに 
水を入れたまま持ち運んだりしていませんか。 

タンクをはずし、一度トレイ内の水を排水し、 
再度タンクをセットして給水してください。 

8 

14 

湿度が上が! 5 ない 

部屋び広すざませんか。 

適用床面積の範囲でお使い<ださい。 

17 

窓、戸を開けていませんか。 

窓、戸を閉めてお使いください。 

— 

ニオイが出る 

気化フィルター、エアフィルター、トレイびちれて 
いませんか。（お部屋やタバコの ニ オイび気化フィ 
ルターに付着して ニ オイび出ることびあります） 

気化フィルター、エアフィルター、卜 
レイのお手入れをしてください。 

13〜16 

湿度サインの表示がお部屋 
の湿度計の表示と違う 

— 

同じお部屋でち空気の流れや、温度差など 
により湿度び異なることびあります。湿度 
サインは目安としてお使いください。 

8 

タンクの表面が結露する 

— 

コップに冷たい水を入れると表面び結露 
するのと同じ現象です。結露した場合は 
巧などでふさ取ってください。 

8 

気化フイ ルター が 
トレイにセットしにくい 

気化フィ J レターの取り付けち向びまちび 
っていませんか。 

気化フィルターの向さを合わせて、トレイ 
のガイドにそってセットしてください。 

14 

本体にトレイを入れるときや 
引き出すときに水がこぼれる 

トレイに気化フィルターび取り付けられ 
ていますか。 

トレイに気化フィルターを取り付けてく 
ださい。 

14 

トレイの水に色び着く 

— 

トレイの水に茶色い色び着く場合びあり 
ます。これは気化フィルターの添加剤に 
よるちので、異常ではありません。その 
ままご使用になれます。 

— 


上記に従って調べていただいてち原因びわからないとさや、その他の異常や故障びあるとさは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 
《樹脂部品は数年間ご使用いたださますと、傷んでいることびあります。お買い上げの販売店にご相談ください。 
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保証と アフターサービス 


おずお読み<ださい 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 

修理に関するご相談な 5 びに、お取り扱い-お手入れに関ずるご不明な点は お買い上げの販売店にご相談くださし、。 


販売店に修理のご相談がでさない場合 

お買い物-お取り扱いのご相談 

東芝家電修理ご相談センター ] 

東芝家電ご相談センター 

画@01 20-1048-41 受付時間： 365 日 24 時間 

携帯電話からのご欄は觀置 0570-06-41 14 (通話料：有料） 
PHS などからのご利用は 0173 -38-3 168 (通話料：有料） 

画@01 20-1048-8 目受付時間： 36 已日 9:00 〜 20:00 

携帯電話 ‘ PHS などからのご利用は 03-342 目- 1048 (通話料：有料） 

FAX でのご利用は 03-3425-2101 (通信料：有料） 


•「東た家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社び運営しております。 

-お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたします。 
•利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合びあります。 


補修用性能部品の保有期間 


♦加湿器の補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後日年です。 
•補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 
pPpp し9 〇 


部品について 


♦修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は弊社 
にて引さ取らせていたださます。 

♦修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ 
とびあります。 


修理を依頼されるとをは 持込修理 


♦17 〜18ページに従って調べていたださ、なお異常びあるとさは、運転スイッチを押して運転を停止し、 
必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

■保証期間中は . 

保証書の規定に従って、販売店び修理させていたださま 
す。なお、修理に際しましては、保証書をご提示くださ 
い。 


■保証期間が過ぎているとさは . 

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。修理すれば使用でさる場合は、ご希望に 
より有料で修理させていたださます。 


の 

愛情点検 

長年,マ、使用の 定期的に「安を上のごを意」「あ^願い」を確認してご使用<ださい。 

巾 n 巧巧 m 占を 1 誤った使いかたや長年のご使用による熱-湿気-ほこりなどの影 

. 響により部品び劣化し、故障や事故につなびることちあります。 

こんな症がは 
ありませんか。 

電源プラグやコ 
ンセントにたま 
つているほこり 
は取り除いてく 
ださい。 

♦水ちれする。 

♦本体び異常に熱い。 

♦ 運転中に異常な音や振動びする。 

♦電源コードを動かすと通電したり、 
しなかったりする。 

♦ その他の異常-故障びある。 

マ、 故障や事故防止のため、 

k 使用を中止し、電源プ 

i ラグをコンセントから 

中 抜いて、必ずお買い上 

止 げの販売店に点検•修 

理をご相談ください。 


■修理料金のし<み 


修理料金は技術料-部品代などで構成されています。 

巧術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


便利 

お買い上げ曰 

年 

巧 

曰 





メモ 

お買い上げ店名 

電話 （ 

) 



保証書（一体) 


• 保証書は、この取扱説明書の2日ページに 
に記載されております。 

♦保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」 
などの記入をお確かめのうえ、販売店から 
受け取っていたださ、内容をよくお読みの 
後、大切に保管してください。 

♦保証期間はお買い上げの日か51年間です。 
ただし、エアフィルター、気化フィルター 
は消耗品ですので、保証期間内でち「有料 
修理」とさせていたださます。 
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住尸斤•店名 


電話 


まちホ-ム示ツ巧な舍せ家電事業統括部 

干9己 9- 1393新漏県加茂市大字後須田2日 70- 1 
電言舌 （02 已 6) 已 3-2847 

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容 
にそった正しいご使用のちとで、保証期間中に故障し 
た場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせてい 
ただくことをお約束するちのです。 

保証期間中に故障び発生したとさは、本書と商品をご 
持参のラえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼<だ 
さい。 

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使 
用することびあります。 

★印欄に記入びないとさは無効です。本書をお受け取 
りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再 
発行しませんので紛失しないよラに大切に保管して< 
ださい。 

1.保証期間内でわ次の場合には有料修理になります。 
(イ）誤ったご使用や不当な修理•改造で生じた故障、 
損傷。 

(□) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 
損傷。 


形名 


持込修 


★お買い上げ曰 


年 

; 

巧 

; 


m \ 


東ち加湿器保証書' 


KA - H 80 DX 、 KA - H 60 DX 


ふりびな 


様 




ち外 


市内 




番号 





※この保証書は、本書に明示した期間、条件 
のちとにおいて無料修理をお約束するちの 
です。したびってこの保証書によって保証 
書を発行している者（保証責任者)、および 
それ iU 外の事業者に対するお客様の法律上 
の権利を制限するちのではありません。 

《保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 
保有期間に ついて 詳しくは取扱説明書をご 


覧ください。 

日から 


(八）乂災、天災地変（地震、風水書、落雷など）、 
塩書、ガス書、異常電圧で生じた故障、損傷。 
(二） 本書のご提示びない場合。 

(ホ）本書にお買い上げ年月曰、お客様名、販売店 
名の記入のない場合、あるいは字句び書さか 
えられた場合。 

(へ）一般家庭用 iU 外（たとえば業務用など）に使 
用された場合の故障、損傷。 

(卜）消耗部品の交換。 

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 
受けます。 

3. 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出び 
ない場合は弊社にて引さ取らせていたださます。 

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan. 

己.ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 
に修理びご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 
相談センターへご相談ください。 


修理 

メモ 

修理年月曰 

修理内容 

担当 

年 

月 

曰 



年 

月 

曰 




保証書にご記入いただいたお客様の住所-氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後 
の安全点検活動のために利用させていただく場合びございますので、ご了承ください。 

修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合びござい 
ますび、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。 


ままホ-^テク J 巧巧貪社 

家電事業続括部 

干 959-1393 新漏県加茂市大字後須田 2570-1 


THT-CECB(TD) 


★ご販売店 


年 


本体 

保証期間 


お名前；ご住所電話 


★お客様 
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